Regina Mackiewicz 


Z LITE 


przezywszy lat 70, po dlugich cierpieniach, opatrzona Sw. Sakramentami, 


zakończyła życie d. 4 Stycznia 1888 r., o godz. wpół do 4 rano. 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się w Piątek dnia 6 Stycznia b. r. o godzinie 
3 popołudniu, z domu przy ulicy Studenckiej L. Y wprost na cmentarz. 


Pozostali prosza o westchnie do Boga za Jej duszę. 


